LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA O TEMPORAL 
PARA ESTABLECIMIENTO DE HASTA 100M2 CON l$TE BASICA EX 


POST 

Para el otorgamiento de la licenda de funcionamiento seran exigibles 
como maximo, los siguientes requisitos: 

1. Formulario gratuito de declaration jurada de licencia de 
funcionamiento, que induya: 

N° de RUC y N° de DNI o carne de extranjerfa del solidtante. 
N° de DNI o carne de extranjerfa del representante cuando 
actuen mediante representation (persona natural) o del 
Representante Legal (persona jurfdica) 

2. Carta poder del representante con firma legalizada, tratandose de 
representation de personas naturales, o vigenda de poder del 
representante legal, en caso de personas jurfdicas, de ser el caso. 

3. Redbo de pago por derecho de tramitacion de licencia de 
funcionamiento. Indicar numero de comprobante de pago. 

4. Dedaradon jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad, 

5. Adicionalmente, de ser el caso, seran exigibles los siguientes requisitos: 

Copia simple del tftulo profesional en el caso de servidos 
reladonados con la salud. 

Copia simple de la autorizadon sectorial respectiva, en el caso de 
aquellas actividades que conforme a ley la requieran de manera 
previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

Copia simple de autorizadon expedida por el Instituto Nadonal de 
Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General de Patrimonio 
Cultural de la Nadon, cuando la Ley lo requiera. 

Informar sobre el numero de estadonamientos de acuerdo a la 
normativa vigente, en la Dedaradon Jurada 

ENTREGA ES EN 24 HORAS!!!! 

Horario de atendon es de Lunes a Viernes de 7:30 am a 1:00 pm y de 

2:00 pm a 3:30 pm 


